МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГЛАВНОЕ РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 


ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
ДЛЯ РАВНИННЫХ И ГОРНЫХ УСЛОВИЙ 
152 -мм ГАУБИЦЫ 2А65 
И 152 -мм САМОХОДНОЙ ГАУБИЦЫ 2С19 
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Издание второе, дополненное и переработанное 
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ ОФ25, ОФ540 (0Ф540Ж) 
СНАРЯД 3Ш2 
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